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Einleitung 

Achtung: Es wird empfohlen dieses Produkt mit einer vorgeschalteten 2 Ampere Sicherung zu betreiben. 

Dieses Handbuch beschreibt Betrieb und Funktionen des NV7 Banknotenpriifer ab Firmware Version 
1-00 

Bitte beachten Sie, dass der NV7 Banknotenpriifer NICHT Pin fiir Pin mit den Produkten der Serien 
NV2/3/4/4X/5 kompatibel ist. 

Wir empfehlen daher die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen, da der NV7 viele neue 
Anwendungsmoglichkeiten, Funktionen und Sicherheitseinstellungen erlaubt. 

Sollten Fragen oder Probleme entstehen setzen Sie sich bitte mit Innovative Technology oder Automated 
Transactions in Verbindung, damit wir Sie unterstiitzten und gleichzeitig unsere Produkte weiterentwickeki 
konnen. 

Smiley® und das ITL Logo sind international eingetragene Warenzeichen von Innovative Technology Limited. 

Innovative Technology besitzt etliche Europaische und Internationale Patente die dieses Produkt schiitzen. Fiir 
weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an: 



Innovative Technology Ltd. 

Derker Street 

Oldham 

England 

OLl 4EQ 

Tel: +44(0)161 626 9999 
+44 (0)161 620 1990 
Fax: +44(0)161 620 2090 
Email sales@innovative-technology.co.uk 

Email info@automated-transactions.de 



oder besuchen Sie uns im Intemet unter http://www.innovative-technologv.co.uk/ sowie 

http://www.automated-transactions.de/ (Deutschland). 
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NV7 Ubersicht / Quick Start Guide 

NV7 Banknoten-System 
Mit integriertem Geldscheinstapler 

Secure & High Acceptance - Reliable & Compact 

Fur die Annahme der meisten Wahrungen vorbereitet (z.B. EUR, USD, CHF), Mischdatensatze (z.B. 
EUR/CHF) bei hochster Sicherheit durch integrierten Ruckschutz und modernster Lesetechnik 

Nahezu iiberall einsetzbar durch einfachen Austausch der Frontblenden: , 

• Horizontal Bezel 

• Vertical-up Bezel 

• Vertical-down Bezel 

Wahlweise mit Fassungsvermogen von: 

• 300 Banknoten 

• 600 Banknoten 

Integrierte Protokolle: 

• Parallel 

• Impulse 

• SSP (Smiley Secure Protocol) 

• Serlell (RS 232) 

• BInarcode 

• Optional : MDB 

Ausserdem auf Anfrage erhaltlich: 

• Interfaces 
Adapter NV4 auf NV7 

Und natiirlich fur alle unsere Produkte: 

• Download Manager mit kostenlosen Wahrungsdatensatzen 

• Cloning Kits 

• Handbiicher und Anieltungen 

• Technlscher Service 

• Kurze Liefer- und Servlcezelten 



Horizontal 




Verticai-up 
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AUTOMATED TRANSACTIONS (ITL) GmbH Tel: +49 (0)4101 370 99 00 Slide In Cash Box 




I 1 




Clip On Cash Box 




LEt>s 


Pi 


STATUS 


SREEN \ 
RED j 





Dip Schalter Stellung: 
Siehe Label oben auf 
dem NV7. 



Urn eine einwandfreie 
Funktion zu gewahrleisten 
biegen Sie die IVIetall- 
Lasche liinter der "SLIDE IN 
CASH BOX" nach oben. 




Horizontal 
Bezel 
PA189 



Vertical Up 
Bezel 
PA188 



Vertical Up 
Snout Bezel 
PA190 



Vertical Down 
Snout Bezel 
PA191 



Stellen Sie sicher, dass die 
CASH BOX fast in den schwarzen 
Kunststoff-Halteclip eingerastet 
ist. 




Stellen Sie sicher, dass der rote 
Schiebeclip an der Frontseite 
des NV7 fest eingerastet ist. 



Die Frontblende muss auf 

belden Selten richtig in die 
Haltearme eingerastet sein. 



Achten Sie auf einen 

korrekten Sitz des 
AnschluUstecker. 

Elektrischer Anschluss: 

11-16 Volt DC 
1 ,6 Amp 




Die 300/600 CLIP ON 
CASH BOX kann nur mit 
den vertikalen Blenden 
verwendet werden. 



Die mechanischen Telle 
nicht schmieren oder fetten. 



Polieren Sie nicht den 
Notenpfad oder die Linsen. 
Dieses konnte die optischen 
Eigenschaften verandern. 



Zum Reinigen verwenden Sie 
ein welches, fusselfreies Tuch 
und eine verdunnte Losung 
eines Haushaltsspulmittels. 

NIEMALS sollten Sie einen 
losungsmittelhaltigen Reiniger 
Spiritus o.a. verwenden. 



Langsames Blinken GRUN 

(1 Sek. Abstand) 


Normaier Betriebszustand. NV7 ist in Bereitschaft. 


Langsames Blinken ROT 
(1 Sek. Abstand) 


NV7 ist blockiert, kontrollieren Sie den Notenpfad. 


Schnelles Blinken ROT 
(0,5 Sek. Abstand) 


NV7 kann sich nicht kalibrieren, Sensoren sind eventuell verschmutzt. 


Abwechselndes Blinken 
GRUN und ROT 


Stapler ist voll. 



http://www.automated-transactions.de 
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Inhalt 

Diese Bedienungsanleitung soil unsere Kunden unterstutzen, die: 

a) Applikation fur den NV7 entwickeln, 

b) Automaten produzieren, in denen der NV7 erngesetzt wird, 

c) Installationen mit dem NV7 ausfuhren, 

d) Informationen iiber Service und Wartung bzgl. des NV7 benotigen. 

Obwohl diese Anleitung Informationen zu Fehleranalyse und Wartung beinhaltet, wird empfohlen auch bei 
einfachen mechanischen Reparaturen das Gerat an eines unserer Service Center einzusenden. 



Wichtige Hinweise: 

• Die angegebenen Umgebungsbedingungen und elektrischen Grenzwerte diirfen nicht iiber- bzw. 
unterschritten werden. 

• Die komplette Mechanik oder den Banknotenweg nicht fetten oder schmieren. 

• Die optischen Einheiten diirfen nicht poliert werden. 

• Der N V7 darf nur mit einer der mitgelieferten Kassen betrieben werden. Betrieb ohne Kasse ftihrt zu 
Fehlfunlttionen . 

• Vor Inbetriebnahme sind die Slide-in Kassen (300S, 600S) zu sichern. Dazu auf einer Seite die 
eingestanzten Laschen am Gehause nach oben biegen, so dass die Kasse in der richtigen Funktion 
fixiert wird (s. Quick Start Guide vorherige Seite). 

• Wenn der NV7 Banknotenpriifer demontiert wurde, muss das Gerat neu kalibriert werden. SoUte es 
trotzdem unerwartet zu Problemen kommen, ist es besser das gesamte Gerat iiberpriifen zu lassen. 

• Innovative Technology Ltd. verfolgt eine Politik der fortlaufenden Produktverbesserung. Daher 
konnen angebotene Produkte von denen in diesem Handbuch angegebenen Spezifikationen abweichen. 
Innovative Technology ist nicht verantwortlich fiir etwaige Verluste, Schaden oder Zerstorungen die 
bei der Installation oder dem Betrieb dieses Gerates verursacht wurden. Die jeweils geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen werden dadurch nicht beeinflusst. Im Zweifelsfall erkundigen Sie sich 
daher bitte bei Innovative Technology Ltd. iiber etwaige Anderungen oder besuchen Sie unsere 
Homepage http://www.innovative-technologv.co.uk/ bzw. http ://www. automated-transactions.de/ , auf 
der Sie auch Informationen iiber aktuelle technische Anderungen erhalten. 



Anderungen und Irrtumer vorbehalten 



5 



NV7 Issue 2c-d 



Automated Transactions (ITL) GmbH 



Allgemeine Beschreibung 

NV7 Banknotenpriifer - die nachste Generation Smiley® Banknotenpriifer 




Abbildung 1 - Der NV7 mit Horizontaler (links) und Vertikaler Upward Frontblende (rechts). 
Ausserdem verfiigbar: Vertikal Down Frontblende 



Der NV7 ist ein kompaktes Banknotenverarbeitungssystem, passend fur die meisten Geldautomaten. Im 
seriellen Modus karm der NV7 bis zu 16 verschiedene Banknoten akzeptieren, und dabei auch unterschiedliche 
Banknoten gleicher Wertigkeit verarbeiten (wie z.B. in GroBbritannien). 

Alle NV7 Banknotenpriifer werden vorprogrammiert ausgeliefert, so dass sie sofort zur Installation bereit sind. 
Die Programmierung kann entweder mit dem NV7 zu NV7 Cloning Verfahrens oder mittels PC und der 
Currency Management Software geandert werden. Da die Wahrungsdatensatze und Anwendungen fortlaufend 
getestet und erganzt werden, soUte die aktuelle Version jeweils mit den Angaben auf unserer Homepage 
verglichen werden. Wenn Sie Informationen iiber spezielle Wahrungsdatensatze benotigen, die nicht in der 
offiziellen Liste enthalten sind, wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte direkt an uns. 

Der NV7 ist flir eine einfache Installation in den meisten Automaten entwickelt worden. Das fortschrittliche 
„Smiling Mundstuck" erlaubt die Noteneinfuhrung mit nur einer Hand und vereinfacht die Notenverarbeitung. 

Durch die Auswahlmoglichkeit von: „Parallel Modus" (parallel open collector outputs) , „Impuls Modus"(pulse 
stream output), "SSP" (Smiley Secure/Serial Protocol), „Binar Modus", einem einfachen seriellen ProtokoU 
oder MDB Protokoll (Achtung: Modell NV7MDB!) gibt es diverse Anschlussmoglichkeiten. 

Weitere Kommunikationsprotokolle wie HI^ sind in Vorbereitung und stehen demnachst zur Verfiigung. 

Hinweis: Der NV7 kann nur mit einer der mitgelieferten Kassen ordnungsgemass betrieben werden! 
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NV7 Funktionen. - Anwender Display und DIP Schalter 



UP^ u 
DOWN ^1^ D 




□ 

Status 

□ 



12 3 4 



1 


2 


3 


4 


Schnittstellen 


^ Hohe 
Sicherheit 


^ Pulse X 4 






Parallel 






t 


Pulse 


^^ Hohe 


^ Pulse X 1 


t 




S.S.P. 


Annahme 




t 


t 


Special (Binar) 



Die zwei LED's oben auf dem Gerat zeigen die unterschiedlichen Einstellungen an. Die rote LED wird benutzt 
um Systemstorungen anzuzeigen: 

LED Status Codes. 



Die unterschiedliche Bedeutung der Status Codes finden Sie in dieser Tabelle: 



Griine LED blinkt 
langsam (= 1 x pro 
Sekunde) 


Normalstatus. Wenn der NV7 bereit ist eine Note zu lesen, blinkt die 
griine Status LED langsam ("heartbeat signal"). 


Rote LED blinkt 1 x 
pro Sekunde 


Notenpfad verstopft. 


Rote LED blinkt 2 x 
pro Sekunde 


NV7 kann nicht kalibriert werden, Sensor (en) wahrscheinlich blockiert. 


Grun und Rot blinken 
abwechselnd 


Stapler ist voll 


Griin und Rot und 
Front LED blinken 
zusammen 


Kalibrierung am NV7 fehlt 



Dipswitch Einstellungen. 

DIP Schalter 1: Hohe Annahmerate / Hohe Sicherheit: 

DIP Schalter 1 erlaubt dem Bediener die Sicherheitsempfindlichkeit am NV7 verandem. 

DIP Schalter 2: Pulse Multiplikator 

Ab Firmware 1.05 ist DIP 2 nicht mehr mit der Kalibrierungsfunktion belegt! Die Kalibrierung muss mit dem 
NV7 Download Manager durchgefuhrt werden. DIP 2 fungiert ab Firmware 1.05 als Multiplikator fur das 
Impuls-Interface. DIP 2 Up = Pulse x 4; DIP 2 Down = Pulse x 1 

Fiir weitere Details setzen Sie sich bitte mit Automated Transactions in Verbindung. 
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Umgebungsbedingungen und Strombedarf 







i'^MlS^^^" - jf ■ ji. 








Temperatur 


+3''C 


+50°C 








Luftfeuchtigkeit 


5% 


95% nicht kondensierend 









Spannungs- und Stromversorgung 


Minimum 


Maximum 


Anmerkungen 










Versorgungsspannung (V/dc) absolute 
Grenzen (empf. 12 V) 


11 V 


1 7 

15V 


12V empfohlen 


MDB Version Versorgungsspannung (nur 
MDB!) 


18V 


42V 


ModellNV7MDB 


Achtung: Fallt die Eingangsspannung 
unter 10,5V wird der NV7 automatisch 
abgeschaltet. 








Brummspannung 





0.25V 
@100Hz 




Stromaufiiahme: 






Vorgeschaltete 2A 
Sicherung empfohlen 










Standby 




350mA 




Annahmevorgang 




1000mA 




Anlaufstromspitze (Stapler Motor Bucht) 




1200mA 













Achtung: die Angaben zur Strom- und Spannungsversorgung sind unbedingt 
einzuhalten und genauestens zu iiberpriifen. Das gilt insbesondere, wenn 
mehrere Gerate iiber die gleiche Spannungsversorgung betrieben werden (z.B. 
Miinzpriifer, Kartenleser, Kartenausgabegerate etc.)! 
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Interfaces: Hardware Beschreibung 















Eingange 


OV < Low < 0.5 


+3.7V<High<12V 


Ausgange mit lOKQ pull up 


0.6V 


pull up Spannung von der 
Automatenschnittstelle 


Max. Strombelastung 


50mA pro Ausgang 





Achtung: Die Hohe des "LOW" Signals der Ausgange hangt von der Eingangsimpedanz der 
Automatenschnittstelle ab. 

AUe Ausgange sind als „open collector" ausgefuhrt. 

AUe Eingange werden iiber interne +5V und einen lOKil Widerstand auf "HIGH" Signal gehalten. Die 
Eingangsstruktur (CMOS) ist mit einem Anti-Statik Schutz ausgestattet. Die LOW Levels miissen mit der 
74 HC CMOS Spezifikation iibereinstimmen. 



+5V 



o 



Input 



100K 



OV 



OUTPUT 



16 Pin Anschlussstecker Beschreibung: 16 Pins, 0.1" Pin MaB, 2 Reihen mit je 8 Pins 
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Pin 


Name: 


Beschreibung: 








1 


VenH 1 (TtinSr Bit i\ 


Note akzentiert aiif TCanal 1 ^Parfillel-Modiisl 
Ebenfalls Ausgang fur Impuls-Modus 
Ebenfalls Serieller Ausgang (SSP / RS232) 


2 


VenH ? (Ttinar Bit 21 


Notp alcypntiprt aiif TCanal 9 (^Parallpl-M^oHiis^ 

Ebenfalls MEI HI2 Data Line, Verbindung zu Inhibit 2 erstellen 


3 


Vend 3 (Binar Bit 4) 


Note akzeptiert auf Kanal 3 (Parallel-Modus) 

Ebenfalls MEI HI2 Busy Line, Verbindung zu Inhibit 3 erstellen 


4 


Vend 4 (BinarBit 8) 


Note akzeptiert auf Kanal 4 (Parallel-Modus) 


5 


Inhibit 1 


Sperrleitung fur Kanal 1. Fiir Sperrung = HIGH, fur Annahme = 
LOW. 

Im seriellen Modus auBerdem serieller Dateneingang (SSP / RS232) 


6 


Inhibit 2 


Sperrleitung fur Kanal 2 


7 


Inhibit 3 


Sperrleitung fur Kanal 3 


8 


Inhibit 4 


Sperrleitung fur Kanal 4 


9 


Busy 


Aktiv Low wahrend des Lesens, Transportierens und Stapeln einer 
Note. 


10 


Escrow 


Escrow = Zwischenkassenfunktion. Fiir ESCROW Betrieb = LOW. 
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Abschnitt ESCROW 






Aclitung: Pin 11 bis 14 haben keine Funktion, solange keine MDB 
Software geladen ist. 


11 


MDBTX 


Optisch getrennter MDB Ubertragungsausgang 


12 


MDB TX GND 


Optisch getrennter MDB Ubertragungsausgang Masse 


13 


MDB RX GND 


Optisch getrennter MDB Ubertragungseingang Masse 


14 


MDB RX 


Optisch getrennter MDB Ubcrtraguiigseiiigaiig 


15 


+Vin 


Nennwert 12V DC 


16 


OV 


OV 



Optionale Software - weitere Serielle Schnittstellen, Eingange und Ausgange 

Achtung: Diese Schnittstellen funktionieren nur, wenn die entsprechende Software geladen wurde. 



Name: 


Beschreibung: 


SSP TxD 


Vend 1 


SSPRxD 


Inhibit 1 


HI2 Busy* 


Vend 3 + Inhibit 3 


HI2 Data* 


Vend 2 + Inhibit 2 



* Optional 
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Schnittstellen : Protokolle 



Um die benotigte Schnittstelle auszuwahlen, miissen die DIP Schalter wie folgt gesetzt werden: 



UP^ u 
DOWN^I^ D 




□ 

Status 

□ 



12 3 4 



1 


2 


3 


4 


Schnittstellen 


^ Hohe 
Sicherheit 


^ Pulse X 4 






Parallel 






t 


Pulse 


^1^ Hohe 


^1^ Pulse X 1 


t 




S.S.P. 


Annahme 




t 


t 


Special (Binar) 



1: Parallele Ein- und Ausgange: 

Um die parallelen Ausgange zu nutzen, miissen die DIP Schalter 3 und 4 in unterer Stellung stehen. 

Vend Signale (Pins 1 bis 4). ). Die vier Kanale haben separate Ausgange. Bei Geldscheinannahme wird das 
Potential des entsprechenden Kanals fiir 100 + 3ms von "HIGH" auf "LOW" gelegt. Es wird empfohlen, alle 
Signale auBerhalb dieser Toleranzen als fehlerhaft zu interpretieren. Fehlerhafte Signale konnen z. B. durch 
Spannungsspitzen in der Netzspannung hervorgerufen werden. 



Busy Ausgang: (Pin 9). Dieses Signal ist ein allgemeines Busy Signal. Pin 9 ist aktiv Low wahrend eine Note 
verarbeitet wird. 
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Escrow Control / Zwischenkasse (Parallel-Modus, Pin 10): Der NV7 hat fur jeweils eine Note eine 
Zwischenkassenfunktion (diese Funktion kann auch seriell angesteuert werden). Escrow ermoglicht es dem 
Banknotenpriifer, Noten erst nach einem Bestatigungssignal der Automatensteuerung endgiiltig zu akzeptieren. 
Nachdem der Banknotenpriifer eine Note eingelesen hat, gibt er bei Erkennung ein erstes Signal (Signal 1 = 
kein Kreditsignal!) an die auswertende Einheit aus. Wenn die auswertende Einheit den Geldschein akzeptieren 
will, muss sie eine Signalbestatigung an den Banknotenpriifer weitergeben. Erst dann wird die Banknote 
komplett eingezogen und ein Kreditsignal (Signal 2 = Kreditsignal) erzeugt. 

Wenn die auswertende Einheit keine Signalbestatigung gibt, wird die Note nach ca. 30 Sekunden 
zuriickgegeben. Wenn der Zahlungsvorgang abgebrochen und die Note unverziiglich zuriickgegeben werden 
soil, kann der jeweihge Sperrkanal (Inhibit) auf ,JIIGH" gelegt werden. Der Ablauf ist wie folgt: 

1. Pin 10 wird auf Low gelegt. 

2. Note wird eingegeben. Es wird ein 100ms Signal auf dem entsprechenden Kanal gegeben. 

3. Die Automatensteuerung beginnt den Auswertungsvorgang. 

4. Die Automatensteuerung legt Pin 10 auf HIGH um anzuzeigen dass die Note akzeptiert werden 
soil. Wird Pin 10 nicht innerhalb von 30 Sekunden auf HIGH gesetzt, wird die Note aus der 
Zwischenkasse zuriickgegeben. 

5. Der NV7 gibt einen 100ms Impuls auf dem entsprechenden Kanal nachdem Pin 10 auf HIGH 
gesetzt wurde, um die endgiiltige Annahme der Note zu signalisieren. (Wenn das Signal nicht 
innerhalb von 30 Sekunden gegeben wurde, sollte der Verkaufsvorgang abgebrochen werden. Nach 30 
Sekunden wird die Note automatisch zuriickgegeben). 

6. Der Vorgang ist beendet. 

7. Die Automatensteuerung setzt Pin 10 in Erwartung des nachsten Vorgangs wieder auf LOW. 

Die Automatensteuerung kann die Note jederzeit, innerhalb der 30 Sekunden, durch ein HIGH Signal 
auf der Sperrleitung wieder an den Kunden zuriickgeben. Ab Kanal 5 miissen alle vier Sperrleitungen 
auf HIGH gesetzt werden um die Note zuriickzugeben. 

Der NV7 geht fur ca. 45 Sekunden ausser Betrieb wenn eine Note nach dem ersten lOOmS Signal 
zuriickgegeben wurde und gleichzeitig das zweite lOOmS Signal noch nicht gegeben wurde (z.B. wenn 
nach Signal 1 eine weitere Banknote eingefuhrt wird). Loschen Sie in diesem Fall ggf Signal 1 in der 
Automatensteuerung. 

Escrow Control / Zwischenkasse (SSP-Modus): Escrow ist auch im SSP Modus verfiigbar. Bitte beachten Sie 
auch die SSP Spezifikation GA138, die ihnen auf unserer Website zur Verfugung steht. 

Escrow Timing Diagramm (Parallel Vends) :- 



Escrow Annahme 



Vend Signal* 



100msec 



100msec 



Nicht langer als 30 
Sekunden auf das zweite 
Bestatigungssignal 
war ten 



Escrow Riickgabe 



Vend Signal* 
Sperrung* 



(Escrow auf LOW) 

Riickgabe durch Sperrung 

jederzeit wahrend der 30 
Sekunden Entscheidungsphase 
moglich. 
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Kanalsperrung 

Jeder der Kanale 1 bis 4 hat einen eigenen Sperreingang, um der Automatensteuerang das Abweisen von 
bestimmten Notenwertigkeiten zu ermoglichen. Um einen Kanal zu sperren, muss die entsprechende 
Sperrleitung auf HIGH gesetzt werden. Um einen Kanal wieder freizugeben, muss die entsprechende 
Sperrleitung auf LOW gesetzt werden. 

Wenn alle vier Sperrleitungen gleichzeitig auf HIGH liegen, nimmt der NV7 keine Noten mehr an. Falls eine 
Note eingefuhrt wird, lauft der Motor riickwarts. Die vier Sperrleitungen konnen verbunden werden um einen 
'Global inhibit' zu schaffen, damit die Automatensteuerung z.B. den Betrieb steuem kann. Diese Funktion 
ermoglicht auch das Sperren von mehr als 4 Kanalen (z.B. im Puls-Modus). 

Es ist ebenso moghch die Kanalsperrung im SSP Modus zu nutzen. 
2: Impuls-Modus / Pulse Stream Output: 

Um die Impulsausgabe zu nutzen, muss sich Dip Schalter 3 in der unteren und Schalter 4 in der oberen Stellung 
befmden. 

Wenn eine Note erkannt wird, gibt der NV7 iiber Vend 1/Pin 1 eine voreingestellte Anzahl von Impulsen fur 
die verschiedenen Notenwertigkeiten aus. Die Anzahl der Impulse und die Impulszeit konnen mit dem NV7 
Currency Manager eingestellt werden. Zusatzlich konnen ab Firmware 1 .05 mit DIP 2 die gesetzten Impulse 
vervierfacht werden. Es konnen maximal 262.140 Impulse gesetzt werden (65.535 x 4). 

3: SSP Smiley Secure Protocol 

Zur Aktivierung von SSP muss Dip Schalter 3 oben und Dip 4 unten stehen. 

Bitte beachten Sie die SSP Spezifikationen in der Dokumentation GA 138 auf der ITL Homepage 

Fiir die Einbindung des SSP Protokolls kann Innovative Technology auf Anfrage spezielle Software zur 
Verfiigung stellen, z.B.: C Code, DLL Controls und Visual Basic Anwendungen. Bitte wenden Sie sich an ITL 
oder Automated Transactions. 

4: Binarausgang (SPECIAL): 

Mit dieser Dip-Stellung und geladener BIN Option (Standard) wird der Binarausgang aktiviert. 

Falls mehr als vier Ausgangskanale benotigt werden, die Automatensteuerung aber nicht die Vorteile serieller 
Kommunikation nutzt, kann mit Hilfe der vier parallelen Ausgange der Binarmodus genutzt werden. 

Wenn der Binarausgang aktiviert ist, gibt der NV7 die Signale im Binarformat iiber die parallelen Ausgange fur 
100ms aus. Auf diese Weise konnen bis zu 15 Kanale genutzt werden. 

5: Einfaches Serielles ProtokoU (SPECIAL): 

Uber den NV7 Currency Manager kann altemativ ein einfaches serielles Protokoll aktiviert werden. 

Nutzer des Smiley® NV4 kennen vielleicht schon dieses Protokoll. Es wird auch vom NV7 unterstutzt. Um es 
zu aktivieren miissen Dip 3 & 4 oben stehen und die SIO Option der Firmware geladen sein. Der NV7 
unterstutzt NICHT True RS232. 



Typical Serial Output: Transmission of the value 20 (decimal), Note not recognised 



Vend l(Pin 1) 



idle 



start I bit ^ bit 1 



bit 2 



bit 3 



bit 4 



bit 5 I bit 6 ^ bit 7 



1 1 

stop 1 stop 2 idle 



^ 3.3ms 
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Einschaltaktivierung 

StandardmaBig ist der NV7 im "Seriellen Mode" sofort nach den Einschalten betriebsbereit ( Frontbeleuchtung 
aktiviert). Dieses kann jedoch verhindert werden, indem der Inhibit 3 Pin beim Einschalten definiert auf 
"LOW" gehalten wird (Frontbeleuchtung aus). Jetzt kann mit Hilfe der seriellen Sendecodes der 
Banknotenpriifer freigeschaltet werden. 

Ubertragungsgeschwindigkeit 

Die Ubertragung kann beim NV7 in zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten erfolgen; 300/9600 Baud 
Serieller Input/Output. Der Banknotenpriifer antwortet dabei auf jedes empfangene Signal. Die 
Automatensteuerung muss dem Banknotenpriifer nicht antworten. Zur Aktivierung der 
Ubertragungsgeschwindigkeit 9600 Baud muss der Inhibit 2 Pin beim Einschalten definiert auf "LOW" 
gehalten werden. Wird Pin 2 nicht angeschlossen stehen 300 Baud zur Verfugung. Die Sende- Empfangscodes 
fiir den "Seriellen Input/Output" finden Sie welter unten. 

Datenausgabeformat: 1 Start Bit 

8 Daten Bit 
2 Stop Bit 
300/9600 Baud 



9600/300 baud Serial Input/Ou^ut Mode. 
Transmitted codes: 

MESSAGE DECIMAL VALUE 



Accept on CI 


1 


Accept on C2 


2 


Accept on C3 


3 


Accept on C4 


4 


Accept on C5 


5 


Accept on C6 


6 


Accept on C7 


7 


Accept on C8 


8 


Accept on C9 


9 


Accept on CIO 


10 


Accept on CI 1 


11 


Accept on C12 


12 


Accept on C13 


13 


Accept on C14 


14 


Accept on C15 


15 


Accept on C16 


16 


Note Not Recognised 


20 


Mechanism running slow 


30 


Strimming attempted 


40 


STACKER Full or Jammed 


60 


Abort During Escrow 


70 


Note may have been taken to clear jam 


80 


Validator Busy 


120 


Vahdator Not Busy 


121 


Command Error 


255 
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Recognised Receive Codes: 

MESSAGE 

Inhibit CI 

Inhibit C2 

Inhibit C3 

Inhibit C4 

Inhibit C5 

Inhibit C6 

Inhibit C7 

Inhibit C8 

Inhibit C9 

Inhibit CIO 

Inhibit CI 1 

Inhibit C12 

Inhibit C13 

Inhibit C 14 

Inhibit C15 

Inhibit C16 

Uninhibit CI 

Uninhibit C2 

Uninhibit C3 

Uninhibit C4 

Uninhibit C5 

Uninhibit C6 

Uninhibit C7 

Uninhibit C8 

Uninhibit C9 

Uninhibit CIO 

Uninhibit CI 1 

Uninhibit C12 

Uninhibit CI 3 

Uninhibit C14 

Uninhibit CI 5 

Uninhibit CI 6 

Enable serial escrow mode 

Disable serial escrow mode 

Accept Escrow 

Reject Escrow 

Status 

Enable all 

Disable all 

No Escrow time-out 

Allow Escrow time-out 



DECIMAL VALUE 

131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
170 
171 
172 
173 
182 
184 
185 
190 
191 



Example protocols are shown in the tables below: 
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Event 


Validator 




Host 


Note entered into validator 
Note Accepted Channel 2 


Validator Busy 
Validator Ready 
Accept on Channel 2 


120 ^ 

121 ^ 

2 




Note entered into validator 
Note not recognised 

Validator has returned note 


Validator Busy 
Validator Ready 
Note not recognised 
Validator Ready 


120 ^ 

121 ^ 

20 

121 ^ 




Software Inhibit Channel 4 


Inhibit C4 
Channel 4 Inhibited 


134 
134 


Inhibit C4 


Software Enable Channel 4 


Uninhibit C4 
Channel 4 Inhibited 


154 
154 ^ 


Uninhibit C4 


Status Report 

3 byte status message 


Inhibit status Channels 1-8 
Inhibit status Channels 9-16 
Escrow On (=1)/ Off (=0) 


182 
byte 1-* 
byte 2-* 
byte 3-* 


Status Request 


Turn on Escrow Mode 


Escrow Mode Enabled 


170 
170 


Enable Escrow Mode 


Note accept in Escrow Mode 
Note entered into validator 
Note Accepted Channel 2 


Validator Busy 
Validator Ready 
Accept on Channel 2 

Accept Escrow 
Accept on Channel 2 


120 
121 
2 ^ 

172 
172 ^ 
2 ^ 


Accept Note in Escrow 
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6: MDB - Multi-Drop Bus / Internal Communications Protocol (SPECIAL) 

^ Sie konnen die$en Absatz iiberspringen wenn Sie nicht das Modell NV7MDB benutzen!!! 

Der NV7MDB Banknotenpriifer unterscheidet sich vom Standard NV7 in der Hardware! 
Bei Bestellungen geben Sie bitte NV7MDB an! 

Um MDB zu nutzen miissen bei einem NV7MDB Dip 3 & 4 oben und die MDB Option der Firmware geladen 
sein. 

Figure 7 - MDB Input / Output circuits 

NV7 MDB Slave 




Receive 



Transmit 



Signal Ground 



Der NV7MDB unterstiitzt zur Zeit das MDB ProtokoU in der Version 1, Level 1. Weitere Informationen zum 
MDB Protokoll entnehmen Sie bitte der MDB Spezifikation, die Sie bei der NAMA ( www.nama.org ) erhalten 
konnen. 

MDB ist ein serielles 9600 Baud Master-Slave System in dem der NV7MDB als Slave zu einem Master 
Controller fungiert. Der Master kann mit bis zu 32 Peripheriegeraten kommunizieren. Der Master ist als 
Vending Machine Controller (VMC) defmiert. 

Jeder NV7MDB Banknotenpriifer enthalt eine spezifische Adresse - OOllOXXX Binar (30H). Der VMC fragt 
in regelmassigen Abstanden den Bus ab (polling) um Verfugbarkeit und Statusinformationen zu erhalten. Je 
nach Status erfolgt eine Riickantwort durch den Banknotenpriifer. Bei Buskonflikten hat immer der VMC 
Vorrang. 
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Am NV7MDB muss der intemationale Landercode des Landes eingestellt werden in welchem der 
Banknotenpriifer eingesetzt wird. Dafur wird - mit Ausnahme der Euro Zone - der intemationale Telefoncode 
benutzt. Der Code besteht aus zwei Bytes. Beispiele: 

Fiir die USA ist der Landercode 00 01 

Fiir GroBbritannien ist der Code 00 44 

Fiir die Euro Zone ist der Landercode 0978 

Fiir jeden Banknotenpriifer muss ausserdem der Scaling Factor (Multiplier) spezifiziert werden. 

Diese Nummer wiirde auf 100 (Hex 64) gesetzt werden fur den Euro oder GroBbritannien. 

Diese Nummer wiirde auf 1000 (Hex 03E8) gesetzt werden fur Rumanien. 
Auch die Anzahl der Dezimalstellen muss fur jeden Banknotenpriifer eingegeben werden. 

Diese Nummer wiirde auf 2 gesetzt werden fur den Euro oder die USA 

Diese Nummer wiirde fur Rumanien auf 3 gesetzt werden. 
Mit den obigen Einstellungen wiirden folgende Werte angezeigt: 

£5 = 5.00 

£10 = 10.00 

$1 = 1.00 

1000 ROL= 1.000 



Mit Hilfe des 16 poligen IDC Anschlusskabel und des DAI Kit kann zwischen NV7MDB und PC 
kommuniziert werden. 



Fiir weitere Informationen zu den ProtokoUen und deren Download setzen Sie sich bitte mit Automated 
Transactions in Verbindung (support@automated-transactions.de). 
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Programmierung 

AUe Smiley® Banknotenpriifer werden vorprogrammiert ausgeliefert. Dieser Abschnitt ist daher nur relevant, 
wenn neue Noten oder eine andere Wahrung programmiert werden miissen. 

Der NV7 Banknotenpriifer kann entweder mit dem aktuellen Download Manager oder mittels Cloning von 
einem Master NV7 programmiert werden: 



1. Mit der NV7 Currency Manager Software. Dazu wird ein PC mit Windows 95/9^fNT™, mind. Pentium^M 
lOOMHz mit einem (freien) seriellen Port und einer 12 Volt DC Stromversorgung fur den NV7 benotigt. 
(©Microsoft und Intel). Eine Liste der verfiigbaren Einzelwahrungen und Multi-Wahrungsdatensatze 
konnen Sie iiber unsere Homepage erhalten, von der aus Datensatze und Updates jederzeit auch kostenlos 
heruntergeladen werden konnen. Die benotigte Soft- und Hardware sind Bestandteil des DAI Kits. Fiir 
weitere Details wenden Sie sich bitte an Automated Transactions. 

2. NV7 Master/Slave Cloning - ein Datensatz kann von einem NV7 auf einen anderen iibertragen werden. 
NV7 - NV7 Copy (Cloning) 

Uberblick 

Dieses Verfahren kann genutzt werden um die Programmierung eines NV7 Banknotenpriifer auf einen anderen 
NV7 zu kopieren. Der 'Master' Banknotenpriifer wird, falls notwendig, zuerst die Firmware des 'Slave' 
aktualisieren und dann den Wahrungsdatensatz kopieren. 

Anforderungen 

Master muss ab Werk mind, die Firmware 1-06 oder groBer haben 
NV7 Copy Cable Zubehor 
12V Spannungsversorgung 

NV7 Cloning Anschluss Diagram 



Master 
Vend 4 
Inhibit 4 
Inhibit 1 
Vend 1 
Ov 
12v 







1 — 










4-12V SUPPLY 





Slave 



. Vend 1 
- Inhibit 1 

.Ov 
12v 



Konfiguration 

Trennen Sie die Spannungsversorgung von Slave und Master. 

Setzen Sie Dip Schalter 3 in die obere und die Schalter 4 in die untere Stellung. Hierdurch aktivieren Sie auf 
beiden NV7 den SSP Modus. 

Verbinden Sie die beiden Gerate wie oben beschrieben. Stellen Sie sicher, dass eine Verbindung zwischen Vend 
4 und Inhibit 4 am Master besteht. Schalten Sie die 1 2V Spannungsversorgung ein. 



Der Master wird die Firmware des Slave nur aktualisieren falls die Firmware- Version des Master hoher ist. 

Wenn die Master-Firmware- Version geringer als die Firmware- Version des Slave ist, wird der Kopiervorgang 
abgebrochen. In diesem Fall erstellen Sie bitte einen neuen Master. 



Anderungen und Irrtumer vorbehalten 



19 



NV7 Issue 2c-d 



Automated Transactions (ITL) GmbH 



NV7 - NV7 Kopiervorgang 

Verbinden Sie NV7 Master und Slave mit dem Kopieradapter und schalten die Stromversorgung ein. 
Bei korrekter Konfiguration blinken ROTE und GRUNE LED auf dem Master. 

ROT und GRUN blinken auf dem Master zusammen - Kommunikationsaufbau. 

ROT und GRUN blinken auf dem Master abwechselnd - Kommunikation hergestellt, Master wartet 

auf Slave Reset. 

Sobald die Kommunikation aufgebaut und der Slave Reset beendet ist liest der Master die Slave Firmware 
Version und leitet die nachsten Aktionen ein. 

Wenn die Slave Firmware grosser als die Master Firmware ist: Master ROT und GRUN blinken 
abwechselnd 1 x Sekunde. Vorgang wird abgebrochen. 

Wenn die Slave Firmware gleich der Master Firmware ist: Master startet Wahrungskopie. 
Wenn die Slave Firmware kleiner der Master Firmware ist: Master startet Firmwarekopie. 
Firmwarekopie: 

ROTE Master LED blinkt wahrend des Kopiervorgangs schnell (LED stoppt teilweise). 

Wenn die ROTE Master LED langsam blinkt ( Ix Sekunde) besteht keine Verbindung mehr und der 
Kopiervorgang muss neu gestartet werden. 

Wenn der Kopiervorgang beendet ist wird ein Slave Reset durchgefuhrt und der Master wartet auf den 
emeuten Kommunikationsaufbau (LED's blinken wie oben). 

Wenn der Slave bereit ist startet der Master die Wahrungskopie. 

Wahrungskopie: 

GRUNE Master LED blinkt wahrend des Kopiervorgangs schnell (LED stoppt teilweise). 

Wenn die ROTE Master LED langsam blinkt ( Ix Sekunde) besteht keine Verbindung mehr und der 
Kopiervorgang muss neu gestartet werden. 

Wenn der Kopiervorgang beendet ist leuchten auf dem Master GRUNE und ROTE LED dauerhaft, es 
wird ein Slave Reset durchgefuhrt. 

NV7 - NV7 Kopiervorgang ist beendet. 
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Mechanische Installation 

Der NV7 kann alternativ und optional mit folgenden Frontblenden befestigt werden: 

o Horizontal (PA 189) 

o Vertical-Up (PA188) 

o Vertical-Up Snout (PA 190) 

o Vertical-Down Snout (PA191) 
Folgende Kassenvarianten stehen optional zur Verfugung: 

o 300S (300 Banknoten Slide in) 

o 3 OOC (300 Banknoten Clip on) Hinweis: Clip on nur fur Vertical-Frontblenden! 

o 600S (600 Banknoten Slide in) 

o 600C (600 Banknoten Clip on) Hinweis: Clip on nur fur Vertical-Frontblenden! 

o 300L (300 Banknoten abschliessbar) Hinweis: Nur mit Horizontal-Frontblende! 

Das Schloss gehort nicht zum Lieferumfang! 



Wechseln oder Entfernen der Frontblenden: 

Driicken Sie die beiden roten Frontblenden-Halterungen (PM103, Nr. 3, „lock arm") links und rechts nach 
unten um die Frontblende zu losen. Danach kann die Frontblende von den 6 Befestigungspunkten abgenommen 
werden. Um die Fronblende wieder zu montieren muss sie in die 6 Befestigungspunkte eingefuhrt werden, bis 
die Frontblenden-Halterungen einrasten. 

Stellen sie auf beiden Seiten den festen Sitz der Frontblende sicher! 
Hinweise zur Bedienung der Stapelkassen: 

Der NV7 darf nie ohne eine der mitgelieferten Kassen betrieben werden. Ohne ordnungsgemass befestigte und 
gesicherte Staplerkassen kann es zu Fehlfunktionen kommen. Die 300S und 600S Kassen miissen vor der ersten 
Inbetriebnahme mittels der vorgestanzten Laschen am Gehause gegen durchrutschen gesichert werden. Dazu 
die Lasche an einer Seite hochdriicken. 



Kalibrierung und Reinigung 

Bei der Entwicklung des NV7 wurde besonders auf minimale Serviceanfordemngen der Hard- und Software 
geachtet. Dennoch kann es abhangig von den Umgebungsbedingungen notwendig sein, den NV7 zu reinigen 
Oder auch neu zu kalibrieren. 

Reinigung: 

Um den NV7 zu offhen, driicken Sie den roten Schiebeschalter vome (PM3 12, Nr. 12 „latch") nach links und 
offnen das Oberteil. Wischen Sie die Oberflachen mit einem weichen nur mit Wasser und herkommlichen 
Reinigungsmittel (Haushaltsgeschirrspiillosung) befeuchteten Tuch (ohne Baumwollfasem!) ab. KEINE 
Scheuer-, Polier- und Ldsungsmittel wie Alkohol, Benzin, Spiritus oder PCB Reiniger verwenden, da diese 
den Banknotenprufer beschadigen wiirden. Gehen Sie besonders bei den optischen Sensoren behutsam vor. 
Versuchen Sie nicht, zerkratzte optische Einheiten zu polieren, da sonst die Leseeigenschaften beschadigt 
werden. 

Kalibrierung: 

Der NV7 hat ein eingebautes Selbstkalibrierungssystem, welches die optischen Sensoren immer im besten 
Betriebspunkt einstellt. Nur wenn der NV7 zerlegt wird, muss eine neue manuelle Kalibrierung durchgefuhrt 
werden. Dies wird am besten in Verbindung mit der zur Verfugung stehenden Software gemacht. Zur korrekten 
Durchfuhrung der Kalibrierung folgen sie bitte den Anweisungen im Hilfemenii der Software. 
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Fehlersuche 



r roDicm 


r ruien. 


l^O^^^^BH^^^^^^HH 


jjdiiKiiL)Lcnpru.icr niiniiii 
keine Noten an: 


ioL cue rroniDienue Deieucnieii 


opdnnunga veraorgung pruien, 
Schnittstelle priifen 




1st das Verbindungskabel vom Ober- 
zum Unterteil gesteckt? 


Kabel priifen 
Steckverbindung priifen 














Banknotenpriifer lauft 

lollgaalll OUCl aCllWallKCllCl. 


Stellen Sie sicher, dass sich keine 

VjCKCllolallUC 1111 INUlCllUiclU UCiillQCll 


Notenpfad reinigen 




Spannungsquelle priifen 


Richtige Spannungshohe und 
Nennstrom sicherstellen 




Auf Beschadigung priifen 


Ggf Telle austauschen 




Stellen Sie sicher, dass sich kein Fett 
auf den Antriebsriemen befindet 


Riemen wechseln 








Noten gehen durch den 
Banknotenpriifer, geben aber 
Kclil /\ilnanlncSlgnal aUS 


1st die Spannungsversorgung 
innerhalb der vorgeschriebenen 
orenzen i 

Welche Schnittstelle haben Sie 
gewahlt? 


Richtige Spannungshohe und 
Nennstrom sicherstellen 

Dip Schalterstellungen priifen 

Schnittstellen priifen 








Gerat gibt echte Noten 
zuriick 


Priifen Sie , ob das Gerat fur diese 
Note programmiert wurde 


Priifen des 

Wahrungsdatensatzes auf dem 
Label 




Priifen Sie die 
Sicherheitseinstellungen 


Stellen Sie die 

Sicherheitseinstellungen neu 
ein 








Noten werden falsch 
gestapelt 


1st die Geldkassette eingesetzt? 
1st die Geldkassette beschadigt? 
Falsche Geldkassette fur den NV7? 


Geldkassette austauschen 

NV7 kann nur mit Kasse 
betrieben werden! 

Arretierung iiberpriifen. 
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Support Tools 

Die folgenden Support Tools sind fiir den NV7 Banknotenpriifer erhaltlich: 

1. PC Download Manager Software (DAI Kit) 

2. Downloads von der Automated Transactions Website: www.automated-transactions.de 
1. PC Currency Programming Software. 

Die NV7 Download Manager Software bietet die folgenden Funktionen: 

• Programmierung mit - als Download erhaltlichen - Wahrungsdatensatzen iiber die serielle Schnittstelle, 
gleichzeitig Aktualisierung der Firmware, um Kompatibilitat zum Wahrungsdatensatz und hochste Sicherheit zu 
gewahrleisten 

• Auslesen von Firmware und Wahrung des NV7 

• Anpassung der Kanal- und Impulseinstellungen bei einem vorprogrammierten NV7 Banknotenpriifer an die 

personlichen Anforderungen 

• Neue Firmware Versionen programmieren 

• Diagnose (ab Firmware 1.02) 

Hardwareanforderungen; IBM kompatibler Personal Computer mit Pentium''^'^ oder aquivalentem Prozessor, freie 
serielle Schnittstelle, Stromversorgung Sar Interface. Das Programm lauft unter Windows 95/98/NTtm/xp. 
(© Microsoft and Intel). Bestellnummer: DAI Kit (Download Adapter Kit) 



2. Internet Website Support. 

Die Innovative Technology Ltd. Website stellt aktualisierte und neue Wahrungsdatensatze sowie Firmware per 
Download fur den NV7 zur Verfugung. Besuchen Sie www.automated-transactions.de fur weitere Informationen. 
Technische Bulletins sind ebenso verfugbar und informieren iiber aktuelle Anderungen. Besitzer des NP4 Test Box 
Kits (inkl. Hardwarekey) und/oder des DAI Kits erhalten die Software und Wahrungsdatensatze iiber die Website 
kostenlos. Beachten Sie, dass die Dateien passwortgeschiitzt sind, um Missbrauch zu verhrndem. Die Passworter 
werden regehnaBig geandert. Bitte informieren Sie sich bei Automated Transactions iiber die aktuellen Passworter. 



3. Email Support. 

Dariiber hinaus bietet Innovative Technology einen Email Support fiir weitergehende Informationen und 
Hilfestellungen an: support@automated-transactions.de 
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• In Version 2d sind in folgenden Bereichen Anderungen/Erganzungen vorgenommen worden: 

o Vorgeschaltete 2A Sicherung empfohlen 

o Initialisierung/Kalibrierung (ersetzt Reject Teach) 

o Zwischenkassenfiinktion (Escrow) 

o Cloning 

o Protokolle: Binar, einfaches serielles Protokoll 

o NV7MDB 

o Abmessungen/Zeichnungen zum NV7 Vertical-Down und den 600er Kassen 

• In Version 2a-d sind erganzt worden: 

o Details zu den Interfaces/ProtokoUen (Binar, einfaches serielles, MDB) 

• In Version 2b-d sind erganzt worden: 

o NV7MDB(S.16) 

o Sicherung der 300S und 600S Kassen (S. 20) 

o Funktion Dip-Schalter 2 geandert (S. 6) 

o Einfaches serielles Protokoll zwei neue Befehle (S.14) 

• In Version 2c-d sind erganzt worden: 

o Einfaches serielles Protokoll „Einschaltaktivierung" (S. 13) 
o NV7MDB: Landercode Euro Zone (S. 1 8) 



Anderungen und Irrtumer vorbehalten 33 NV7 Issue 2c-d 



